M.O.P DIDECCION DE E. HIDROELÉCTRICOS CORTES POR LA USINA 


APROVECHAMIENTO HIDROE LECTRICO 
DEL 


RIO NEGRO CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE 
OBDA PINCON DEL BONETE Tei" —_= si 4 








SECCION B-B 














































































































































SECCION C-C 









































Emu 





PECHA 


DD. ING. A. LUDIN 
Elea, 


PELA CODES DLANO ne 29 | 


11200] POR LAUSINA | ABCHNO Ne ôÌ4 
JEFE DE SECCION: Alm Ip O | 


INSPECTOR GENERAL: 27 la, 


BERLIN, EL 35.12.1933. 


EL JNGENIERO: A 










































































































































































ESCALA 1200 
CE 






























